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VOUTES  INARTICULEES —  SERIE  ^nrte(>40m) —  MONOGRAPHIES
Elle est a bonne 6chelle pour les gens qui passent sur le pont, trop petite pour ceux qui le regardent.
Sur le pilastre aval de la pile rive gauche, est une niche pour le propose" au pelage.
8.   Aspocl  (SJ.   —  On   voit   trop   les   changements   de   courbnre   de
Textrados.
Les died res de be" ton (r de fs) sont d'aspect assez facheux.
Les piles des voutes d'elegissemcnt paraissent maigres.
On n'a pas fait disparattre : aux tetcs, les limites des tranches de bc'lonnagc et les empreintes des planches ; en douellc, 1'emprcinte du platelage.
4.   Dales (S'\).
Commencement des travaux .........................    commencement de juillet 1907
Piles et culees ...................... ................         23 juillet - octobre 1907
Graiides voutes ...................................              4-21 aout 1908
Ouverture a la circulation ............. ..............                lor Janvier 1909
5.   Personnel  (S",). — Celui du Pont de Schweich".
3. - Snrte(> W*)1, -
Tome III.
SOURCES: Celles du Pont de Schweich, Sn rta (> 40"1)7 - Tome III, p. 2G9.	0,7						mine								
